Ks. WIKTOR 


długoletni kapelan SS. Wizytek 


przeżywszy lat 72, w tym kapłaństwa 47 lat, po krótkiej a ciężkiej 
chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 


dnia 20 lutego 1952 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w piątek 
dnia 22 b. m. o godz. 9 rano w kościele SS. Wizytek przy ul. Krowoderskiej. 


Pogrzeb od bramy cmentarza rakowickiego nastąpi tego samego dnia 
o godz. 10°” rano, na które-to smutne obrzędy zapraszają Przewielebne 
Duchowieństwo i Wiernych 


SS. Wizytki. 


